7261 • 

K Delphini 

( 1900 . 0 ) 20 10 5 (+ 2 . 90 ) + 8 47.1 (+o. 18 ) 

Color; 4 . 0 ; m. Magnitudo: 8 - 12 . 



8 9 10 11 12 i;j 


Series II 




7431 

S Delphini 


(i 90 o:o) 20 38 28 (+2. 76 ) + 16 43.7 (+0.21) 

Color: 6.0; ill. Magnitudo: 9 - ii. 




7444 

T Delphini 

( 1900.0 ) 20'’ 40"’ 43“ (+2! 78) + 16°2!1 (+ o !22) 

Color: 2.0; — Magnitudo: 9 - < 13. 



• •••••••••••• 

7 8 9 10 11 IS 13 


Series II 




2528 

R Greminorum 

(1900.0) 7 1 20 (+3.62) + 22 51.5 (+0.09) 

Color: 5.7; — Magnitudo: 7-<l3.5 


- 4H)* -20® l“ -K)'* -SiO® 0“ +20® -r -VO* -I** +20* - •l-O* 



7 8 9 10 11 la 13 


Series II 



2742 

S G'eminorum 

(190O.Q) 7 '’ 37 '" 3‘ (+3‘ 61) + 23°4i!i (-o!i4) 

Color: 3; m. Magnitudo: s'/a - < i3\/a. 



--+0" -20® -l" -20“ 0“ -rao® r l** r 20® . q-0® 


7 8 9 10 11 12 13 


Series II 





2780 

T Geminorum 

(1900.0) 7'^43"^18^ C+sfei) + 23°59!o (-o!i6) 

Color: 3.0; III. Magnitudo: 8>-<l378. 


I’O*' 20* -ao* o" hfio* ^-o* -1*" . -ao* -hcj* 


1 

lllllllllll 

m 

1 


1 

1 

HI 

■ 


-1*0* -20* l" - -Kl* - 20 " O* : 20* H>* 1 " I liO* Ml* 


7 8 9 10 11 12 13 


Series II 





2815 

TJ Geminorum 

( 1900 . 0 ) 7 49 10 (+ 3 . 56 ) + 22 15.8 (- 0 . 15 ) 

Color: 0 . 0 ; — Magnitudo: 9 - 13 . 


-+0* -120* -l“ -4^" -ao* o“ -:-20* + 40* -l" -20® -r+0* 



-4*0® -20* --l" -+0* -20* 0“ ^20® - +0* i I** i- 20* -Ki* 


##•••••« • 

7 8 9 10 11 13 13 


Series II 



2625 

V Geminorum 

(1900.0) 7*^ 1 7*^ 34 “ (+3^37) + 13°17!o (+o!ii) 

Color: 2 . 8 ; — Magnitudo: s^a - 13. 


-1*0“ -ao®* -1*“" -ao® o" -ao“ . i-o* - 1” -20* - -to* 





7 8 9 10 11 12 13 


Series II 


5770 

E Herculis 

(1900.0) 1 6^1 "'44“ (+2!* 68) + 18° 38.4 (-0.16) 



7 8 9 10 11 IJ 13 


Series IL 



6044 

S Herculis 

(1900.0) 1 6 47 21 (+2.73) + 15 6.6 (-0. lO) 

Color: 5.6; III. Magnitudo: e^/s - 12 Va. 



7 8 9 10 11 12 13 


Series II. 







5889 ■ ■ 

tr Herculis 

(1900.0) 1 6''2l""22" (+2." 65) + 19°?! 2 (-o!i4) 

Color: 6.5; III. Magnitudo: 7 - 12. 



• •••••••• 

7 8 9 10 11 12 13 


Series II. 


3170 

S Hydrae 

_h m _ . 8 

(1900.0) 8 48 21 

Color: 2 . 1 ; ni. 


1 

I 

I 





- 4 * 0 “ >^^ 20 ® -l“ - M)® -20= o" liO®. 1-0= r jLKi^ - a-f?" 


( + 3® 13) + 3 ° 26 ! 7 (-o!22) 

Magnitudo: 8 - < 12. 

o“ -i-o* ~ i" - 20® -‘to* 


7 


10 11 12 13 


Series II 


8994 

S Leonis 

(1900.0) 11 ^5"’41* ( + 3*11) + 6°o!2 (-o!32) 

Color: 0.0; — Magnitudo: 9 ’/a - < 13. 

ao® r’ + 0 ® -KO* O** -20* . l-o" V !“ ^ 20* : -|.0® 



7 8 9 10 11 12 13 


Series II. 


cf. Chart. Paris. 34. 







3567 

V Leonis 

8 ^ ^ ^ A A * ^ f 

(1900.0) 9 54 28 (+3.36) + 21 44.5 (-0.29) 

Color; 1.7; m. Magnitudo: s^/a - < is^a. 


•VO* VO* ao* o“ -f ao* + -vo* r i" » 20“ - wj*^ 



99##0###«a 

7 8 9 10 11 12 13 


Series II 







1761 

R Orionis 

( 1900 . 0 ) 4 53 35 (+ 3 . 25 ) + 7 58.7 (+ 0 . 10 ) 

Color: 4 . 9 ; — Magnitudo: 9 - 12 Va. 


.. +o“ -ao* -i" -+o® - 2o“ o" -l ao® . m)® ,■ i* lao’ --iio* 



7 8 9 10 11 12 18 


Series II 






2100 

U Orionis 

_h ._m __8 8 r- ' 

(1900.0) 5 49 53 (+3. 56) + 20 9.5 (+0.01) 

Color: 7; m. Magnitude: 7 -<12. 


- +o‘ • so* i" ■■■«>• -ao* o“ +ao* - +o* - 1“ ■ -ao* -r+o* 



■to* -20* 1 “ ■ -to* -SO® o" : 20® i -1“ ■ 20 * : ■tO® 


7 8 9 10 11 12 18 


Series II 



1537 

T Tauri 

( 1900.0) 4^ 6^" 1 0® (+ 3 ' 49) + 1 9° 1 7 '. 8 (+ 0 ! 15) 

Color: 0; iin Magnitudo: 10 - la’/a. 



7 8 9 10 11 12 13 


Series |l. 


cf. Chart. Paris. 13, 




6849 

R Aquilae 

(1900.0) 19''iT33* (+2*89) + 8° 4. 8 (+o!o9) 

Color: 5.5; III. Magnitudo: e^a - ii. 


-4*0® -ao" -1** -•I'O® -20* o" +20* - ‘hO* -rl*" -h20* f+O* 



“+0® -20* l" - +0* -!!0* 0“ -20® +0® - -20* l-O* 


7 8 9 10 11 19 13 


Series II 




##•••••••• • 

7 8 9 10 11 IS 13 


Series II 





####••■• •• 

7 8 9 10 11 12 13 

Series II. 

cf. Chaxt, Paris. 6. 



1113 

U Arietis 

( IDOO.O ) s'* 5" 30' (+ 3“ 32) + 1 4° 25. 3 (+ 0! 23) 

Color: — ; ni. Magnitudo; 8 - < ti. 




5338 

U Bootis 

(1900.0) 14 49 42 (+2.78) + 18 6.0 (-0.25) 

Color: 2.7;— Magnitudo: o’/a - 13. 


-20* - t ** -ao* o" +20* -i +0* +20* -(-+0* 



7 8 9 10 11 12 13 


Series II 



3060 

TJ Cancri 

( 1900.0 ) 8^ 30*^ 3^ (+2i 44) + 1 9° 1 41 4 (- 0! 20) 

Color: 2.3; — Magnitudo: 9 - < 13. 


-•w»‘ -ao* -1“ -<M>® -20® o* -i-ao* -■to* - 1“ -20® -.-+0® 



7 8 9 10 11 12 13 


Series II. 



2946 

R Cancri 


m 


( 1900.0 ) 8 " 11 " 3 “ ( + 3.32) + 1 2 2 . 0 (-0.18) 

Color: 5.3; m. Magnitudo: 7 - < 12. 


- IfO* -20* -l“ -4^* -20* 0“ -»-20* +4*0" -r l" 1-20* . -r+O* 



7 8 9 10 11 la 13 


Series II 




2976 

V Gancri 

(1900.0) (+3® 43) + 17°36!1 (-o! 19) 

Color: 4.3; III. Magnitudo: 7 - <12. 




2691 

T Canis Minoris 

(1900.0) 7'' 28"’ 26’ (+3’ 34) + 11 "57! 5 (-o!i 2) 

Color: 2; — -Magnitudo: 9Va - < 13. 


I’O® - ao* - 1 “ --'1*0® -:jo® o'" {-ao" - -to* - 1 ** -au* - -WJ* 





7 8 9 10 11 12 13 


Series II 


2735 - 

U Canis Minoris 

_h • _m __8 8 ^0 , 

(1900.0 ) 7 3 5 55 (+3.26) -I- 8 36.8 (-o. U) 

Color: 5.1; VI. Magnitudo: s^a - 13. 





7 8 9 10 11 12 13 


Series II 



4315 

B Comae 

(1900.0) 11 59 7 ( + 3.08) + 19 20 . 3 (-0.33) 

Color: 4.0; — Magnitudo: TVs -< 13. 


1^0® 20* 1“ - W>* -20** o“ -r-20* r +0* r l” -20* : +0* 



I*" K)" -20® o“ -20° rl“ .20* • Hi* 


7 8 9 10 11 12 13 


Series II 




1805 

V Orionis 

_h ._e s —0 ^ • I 

( 1900 . 0 ) 5 0 47 (+3, 16 ) + 3 58. 0 (+o. 09) 

Color: 4.2; — Magnitudo: s^a -< 13. 





7 8 9 10 11 13 13 


Series II 



8290 

B Pegasi 

(1900.0) 23 1 38 (+3.01) + 10 0.2 (+0.32) 

Color: 4; in. Magnitudo: 7Va -< 13. 



8373 

S Pegasi 

(1900.0 ) 23 '’ 15 '^ 29 ° (+3^03) + 8 ° 22.3 (+o!33) 

Color: 1.7; m. Magnitudo: 7^2 -<13. 


-l*o” -20* -t" -+0* -ao* O" -20* I'O* -l“ -2«* -l-o’ 



-20® I® -1-0* -20“ 0“ .an'’ ■ t'O* 


7 8 9 10 11 13 13 


Series II 





7944 

T Pegasi 

(1900.0 ) 2 2 4 1 (+2.93) -I- 1 2 3 . 0 (+0.29) 

Color; 3; — Magnitudo: 9 - < 13. 





7 8 9 10 11 12 13 


Series II 




513 


R Piscium 


. m 


( 1900.0) 1 25 29 (+3.09) + 2 21.9 (+0.31) 

Color: 2.0; III. Magnitudo: 8 - < 13. 


■iio“ -ao“ \»o* o“ i 20* . ro* -.-i" -ao* i -i*©" 



• •••••••• 

7 8 9 10 11 


12 13 


Series II 



434 

S Piscium 

(1900.0) 1 1 2 21 (+3.13) + 8 24.3 (+0.32) 

Color: 1.0; in. Magnitudo: 8V2 - < 14. 



7 8 9 10 11 IS' 18 


Series II. 


cf. Chart. Paris. 4. 


161 

T Piscium 

(1900.0) o'’ 26"'49‘ {+3!'ii) + 14°2!9 (+o!83) 


Color: 0; — 


Magnitudo: lo - ii. 





7 8 9 10 11 IS 13 


Series II 





466 

U Piscium 

(1900.0) 1 1 7 41 (+3.17) + 12 20.7 (+0.32) 

Color: — ; — Magnitude: lo - < 14. 



7 8 9 10 11 IS 13 


Series II. 


cf. Chart. Clinton. 3. 







5677 

K Serpentis 

(1900.0) 15 46 5 (+2. 76) + 15 26.3 (-0.18) 

Color: 3.7; in. Magnitudo; e’/a - 13. 


-•wi* -ao* -i" -ao* o’* -i-ao* -i +o* .. i" -ao* -.♦o“ 



-VO* -2fl^ 1* --w)® - 20 * o“ +ao® . VO* • •‘■1*' I ao* -vo® 


7 8 9 10 11 12 13 


Series II 



5501 

S Serpentis 

. „h . __8 s j .0 - _ I . f 

( 1900 . 0 ) 15 16 59 (+ 2 . 81 ) + 14 40.4 (- 0 . 22 ) 
Color: 4.1; III. Magnitudo: 8 - 12V81 


■W>* -20* -+ 0 * -ao® 0“ -r20" -t 4 . 0 * -rl** -^20® - 1*0* 



“■frO* *20® - l“ - 4 * 0 ® -20" 0“ ’20® +0® ri“ , af)* - 4 * 0 ° 


7 8 9 10 11 13 13 


Series II 


1577 


R Tauri 




(1900.0) 4 22 49 ( + 3.29) + 9 56.4 (+0.14). 

Color: 4.5; ui. Magnitudo: 8Va - 13. 



7 8 9 10 11 M 13 


Series II 





7 8 9 10 11 12 13 


Series II 




•w>* 20® i“ +r>® - ao® i-ao® . +o® r i*" ^20* ^40* 



i-o“ ao^* 1" 40 * an® o" tao® ^hif* • i" .so* 1*0® 


7 8 9 10 1 1 12 13 


Series II 



1574 

W Tauri 


.rn 


(1900.0) 4 22 15 

Color: 5; m. 


(+ 3. 42) + 1 5 49. 2 (+ 0. 14) 

Magnitudo: 8Va - 12. 



• ■ 

7 8 9 10 11 12 13 


Series II 


4596 

U Virginis 

(1900.0) 1 2 46 1 (+3.04) + 6 5.8 (-0.33) 

Color: 2; in. Magnitudo: 8 - 12 ‘/a. 


‘H>“ - ao® l“ ‘to" -ao* o“ +20* r rt“ -20* I'^O* 



7 8 9 10 11 12 13 


Series II 



• 7560 

K Vulpeculae 

F- 8 ^ — ^ — t 

(1900.0) 20 59 56 ( + 2. 66) + 23 25.5 (+ 0.24) 

Color: 2.0; in. Magnitudo: 8- 13. 


+0“ 20* -l“ - W* -130* 0“ 20* ’ ‘1*0* r -io* -‘Ml* 





7 8 9 10 11 . 12 18 


Series II 





